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Cherepon 


Lo cherepon (o kyerepong, cherepong) es una lenga kwa 
parlada en Ghana. 

Localisacion e dialèctes 


Lo cherepon es parlat dins lo district d'Akuapem-North, dins 
la Region Èst de Ghana^. 


Notas e referáncias 


1. Animah 2015, p. 5. 

Fonts 


■ (en) Diana Savala Animah, 2015, Focus 

Constructions in Dkere (http://ugspace.ug. edu.g 
h/bitstream/handle/123456789/21196/Focus%20Constructions%20in%20%c6%86kere%20- 
%202015.pdf?sequence-l&isAHowed-y), tèsa, University of Ghana. 
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